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Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Nadere regels voor 
grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel; 

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Zaltbommel 2016; 
besluiten: 

vast te stellen de volgende: nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen. 


Artikel 1. Begripsbepalingen 

Deze nadere regels verstaan onder: 

'I. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats, herdenkingszuil of 

herinneringsmonument. 

2. gedenkteken: steen, zerk, sierurn, in de grond verankerd naamplaatje, gedenkplaatje, herinnerings- 
plaatje, letterplaat of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken. 

3. grafbeplanting: winterharde beplanting. 

4. losse voorwerpen zoals vazen en potten, niet verankerd aan het gedenkteken. 

5. grondplaat, afdekplaat of sierplaat: liggend onderdeel van de grafbedekking 

6. tijdelijke grafaanduiding: naamsaanduiding in afwachting van het aanbrengen van een definitief 
gedenkteken. 


Artikel 2. Aanvraag vergunning 

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben of wijzigen van een gedenkteken 
behoort een werktekening, in drievoud, te worden ingediend. 

2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

c. de vermelding van de tekst en of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 

d. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 

3. De vergunning wordt verleend: 

a. bij een particulier graf voor de duur waarop de grafrechten zijn verleend (inclusief verlenging); 

b bij een algemeen graf voor 10 jaar. 

4. Een vergunning dient ookte worden aangevraagd voor het niet aanbrengen van een grafbedekking, 
waarna de gemeente de bovengrondse grafruimte opneemt in haar onderhoud. 

5. Een vergunning is ook noodzakelijk voor het aanbrengen van de belettering op de letterplaat van een 
particuliere urnennis. 

Artikel 3. Beslissing 

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk aan de rechthebben¬ 
de/belanghebbende medegedeeld. 

Artikel 4. Gedenkteken 

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, 
metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde houtsoort. 

2. De lengte en de breedte van het gedenkteken (inclusief grondplaat of grafrand) mogen de opper¬ 
vlakte van de toegewezen bovengrondse ruimte niet overschrijden. 

3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 

4. Een gedenkteken zonder afdekplaat/sierplaat is altijd omlijst op de maat van de uitgegeven graf¬ 
ruimte met een grafrand van beton of natuursteen. Als fundering voor gedenktekens anders dan 
beplanting dient een gewapend betonnen grondplaat van minimaal 5 cm dikte te worden aange¬ 
bracht met minimaal dezelfde lengte en breedte als het monument. 

5. De grafbedekking anders dan beplanting dient onlosmakelijk te zijn verbonden met de betonnen 
fundatie. 
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6. Staande grafmonumenten hebben een minimale dikte van 8 cm en dienen goed verankerd te zijn 
op een voetstuk, grondplaat of rand. Zonder voetstuk, grondplaat of rand dient een staande steen 
tot 85 cm hoog 35 cm in de grond te zijn verankerd, boven de 85 cm minimaal 50 cm. 

7. Staande stenen worden alleen aan de hoofdzijde van het graf geplaatst. 

8. De afmetingen van het gedenkteken op een particulier graf zijn: 

a. liggend op een enkel- en dubbel (boven elkaar liggend) graf 90 cm (breedte) bij 190 cm 
(lengte); 

b. staand op een enkel- en dubbel (boven elkaar liggend) graf 90 cm (breedte) bij maximaal 
125 cm (hoogte); 

c. liggend op een dubbel (naast elkaar liggend) graf 180 cm (breedte) bij 190 cm (lengte); 

d. staand op een dubbel (naast elkaar liggend) graf 180 cm (breedte) bij maximaal 125 cm 
hoogte. 

9. De afmetingen van het gedenkteken op een particulier kindergraf < 1 jaar en 1-11 jaar zijn: 

a. liggend 70 cm (breedte) bij 160 cm (lengte); 

b. staand 70 cm (breedte) bij maximaal 125 cm (hoogte); 

10. De afmetingen van het gedenkteken op een particulier urnengraf zijn: 

a. liggend 90 cm (breedte) bij 90 cm (lengte); 

b. staand 90 cm (breedte) bij maximaal 125 cm (hoogte); 

11. De (verplichtte gebruiken) aanwezige letterplaat van graniet op de particuliere urnennis is zeskantig 
en heeft een hoogte van 46 cm en een middellijn van 53 cm. 

12. De afmetingen van het gedenkteken op een algemeen graf zijn liggend 90 cm (breedte) bij 60 cm 
(lengte); 

13. De afmetingen van een algemeen urnengraf zijn liggend 60 cm (breedte) bij 45 cm (lengte); 

14. Op een algemeen graf mogen alleen liggende gedenktekens worden geplaatst. 

15. De afmetingen van een gedenkplaatje, herinneringsplaatje of in de grond verankerd naamplaatje 
voor de looptijd van de grafrechten zijn: 

a. in aluminium op de daarvoor bestemde herdenkingszuil 6,5 cm (hoogte) bij 15cm (lengte); 

b. in aluminium op het daarvoor bestemde herinneringsmonument heeft een maatvoering 
van 4 cm (hoogte) bij 10 cm (breedte) en bevat initialen met familienaam (desgewenst inclu¬ 
sief naam van de partner) en geboorte- en overlijdensdatum; 

c. in aluminium of koper als in de grond verankerde naamplaat (één of tweepootjes) bij parti¬ 
culiere graven maximaal 7 cm (hoogte) bij 20 cm (lengte). 

16. Een gedenkteken zoals bedoeld in de artikelen 4.9 (met uitzondering van 4.9 i) en 4.10 moet worden 
geplaatst op betonnen of kunststof funderingspalen van voldoende lengte. De lengte van de palen 
moet zijn: 

a. voor een graf waarin overledenen in één laag worden begraven 110 cm; 

b. voor een graf waarin overledenen in twee lagen worden begraven 170 cm. 

17. Voor bijzondere, van het vorenstaande afwijkende, afmetingen zijn burgemeester en wethouders 
bevoegd om vrijstelling van de maatvoering te verlenen. 

Artikel 5. Grafbedekking aanbrengen, verwijderen en herplaatsen 

1. Een gedenkteken zoals bedoeld in de artikelen 4.9 (met uitzondering van 4.9 i) en 4.10 mag niet 
binnen een termijn van zes maanden na een bijzetting worden geplaatst. 

2. Een gedenkteken inclusief belettering zoals bedoeld in artikel 4.9 i dient aanwezig te zijn tijdens 
het moment van bijzetting van de urn(en). 

3. De grafbedekking met uitzondering van een gedenkteken zoals bedoeld in artikel 4.9. i dient voor 
de bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 48 uur vóór de bijzetting zodanig 
van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. De grafbedekking dient van 
de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de 
beheerder. 

4. Opdracht tot het plaatsen van een gedenkteken of tot het verwijderen van een gedenkteken voor 
een bijzetting moet, in geval sprake is van een eigen graf, worden gegeven door de rechthebbende. 
Wanneer een verwijderd gedenkteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen zes 
maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het college van burgemeester en wethouders gerech¬ 
tigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten 
van de rechthebbende. 

5. Voor grafkelders en grafkelders geldt, dat de rechthebbende ook opdracht moet geven het graf 
in aansluiting op de bijzetting weer te sluiten. 

6. Voor grafkelders en graftombes is artikel 5. lid 1 niet van toepassing. 
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Artikel 6. Particuliere grafkelder of graftombe 

1. Een ondergrondse grafkelder of bovengrondse graftombe heeft de maximale afmetingen van: 

a. 105 cm (breedte) bij 240 cm (lengte) voor een enkel- of dubbelgraf (tweediep onder elkaar). 

b. 210 cm (breedte) bij 240 cm (lengte) voor een dubbelgraf naast elkaar; 

2. De grafkelder en -tombe staan op een gewapend betonnen grondplaat van minimaal 5 cm dikte. 

3. Een grafkelder dient minstens 10 cm onder maaiveld luchtdicht te worden afgesloten. 

4. Een graftombe inclusief eventuele sierplaat mag maximaal 30 cm boven maaiveld uitsteken en 
dient luchtdicht te worden afgesloten. 

5. De afmeting van de bovengrondse sierplaat van een grafkelder is gelijk aan de maatvoering ge¬ 
noemd voor artikel 4, lid 8. 

6. De afmeting van de eventuele bovengrondse sierplaat van een graftombe is gelijk aan de maat¬ 
voering van artikel 6, lid 1. 

7. Geprefabriceerde grafkelders (kunststof of beton) zijn toegestaan. Gemetselde graven worden 
opgetrokken in wanden van metselsteen tot 15 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van ge¬ 
wapend beton. 

8. Een graftombe kan worden uitgevoerd in (geprefabriceerd) beton of metselwerk. 

Artikel 7. Particuliere sierurnen 

1. Op een particulier urnengraf is een sierurn toegestaan met een maximale hoogte van 80 cm en 
een maximale doorsnede van 50 cm. 

2. Sierurnen worden stevig verankerd op een bijpassende grondplaat. 

Artikel 8. Losse bloemen en planten 

Op een graf mogen niet winterharde beplanting in potten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het 
is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. 

Bij de urnenmuur mogen de betrokken rechthebbenden op de tegelstrook voor de urnenmuur eveneens 
losse bloemen en planten neerzetten. 

Artikel 9. Winterharde gewassen 

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf 
beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen 
worden gehouden. Als graf beplanting is een buxushaag of vergelijkbaar sortiment toegestaan met een 
maximale hoogte van 30 cm. Als vakbeplanting zijn vaste planten, één - en tweejarigen toegestaan 
met een hoogte van 40 cm, uitgezonderd bloemstengels. 

Artikel 10. Slotbepalingen 

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 april 2016, gelijktijdig met de Beheerverordening 
Zaltbommel 2016. 

2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen. 


Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel 
in de vergadering van 12 januari 2016. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen A.van den Bosch 
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